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S W byS 
SW 
SW 
SSW 
SW 
SSW 
SW 
ESE 
SW 
W 
W 
W 
SSW 
WSW 
SW byS 


I Cloudy* 
I Cloudy. 
I Cloudy. 
I Cloudy* 
1 Fine, 

1 Fine. 

1 Cloudy. 
I Cloudy* 
I Rain* 

I Cloudy. 
1 Fair. 

1 Fine* 

2 Fine® 

2 Fair* 
f Fair. 

2 Fine. 

2 Fair. 

2 Fair. 

1 Fair. 

1 Cloudy* 

2 Fair. 

2 Fair. 

2 Fair. 

2 Cloudy. 

I Cloudy. 

1 Cloudy. 

I Fair. 

1 Fair. 

2 Fail*. 

2 Cloudy. 

1 Cloudy. 

1 Fair. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for July 1789. 



July 17 


Kcun. 

Winds. 

Inch. 

Points. JStr, 


29,64 0,040 
29,64 

29.71 

29.70 

29.71 

29.71 

29.85 

29,87 

29,96 

29,94 

29.74 0.376 
29,70 

29,63 0,060 
29,68 

29,87 0,058 
29 86 

29.83 

29.78 

29.75 

29 78 I 

29.78 
29,78 

29.86 0,0501 

29,99 I 

3°>°7 

30,00 

30,08 0,048 

30,08 

30,01 


S 

SW by S 
WSW 
SW 
SSW 
s 


SSW 

SSW 

SSW 

WSW 

WSW 

WSW 

SW 

SSW 

SSW 

w 

WSW 

WSW 

w 

WNW 
N W 
W ! 
W i 

w 

WNW 

WSW 

S 


Weather, 


1 Fair. 

2 Cloudy, 

I Cloudy, 

1 Fine. 

1 Fine. 

1 Fair. 
Hazy. 
Cloudy* 
Fine. 

1 Cloudy. 

2 Fair. 

2 Cloudy. 

I Cloudy. 
t Cloudy* 
Fine. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Fine. 
Hazy. 
Hazy. 
Cloudy. 
Cloudy, 
Fine. 
Hazy, 
Fair. 
Fair. 
Cloudy®., 
Rain. 



















METEOROLOGI C A L JOURNAL 

for Augull 17B9. 


[. 

Therm. 

without 

Therm. 

within. 

Bai*oim 

Rain. 

Winds 

• 

Weather. 

0 

0 

inches. 

inch. 

Points. 

Sir. 

0 

56 

63 

29,80 

0,250 

wsw 

2 

Cloudy. 

0 

67,5 

65 

29,95 


w 

r 

Cloudy. 

0 

55 

63 

3 °» 41 


N 

1 

Cloudy. 

0 

64 

63.5 

30,11 


N 

1 

F air. 

0 

59 

63,5 

30,11 


N 

1 

Cloudy. 

0 

70 


30,08 


■ N. 

1 

Fair. 

0 

6O 

64.5 

30,05 


, E 

1 

Fine. 

0 

n 

67 

30,00 


E 

1 

Fine. 

0 

66 

67 

29,95 


sw 

1 

Fair, 

0 

72,5 

67 

30,08 


SW 

’ 2 

Cloudy. 

0 

61 

67 

30,08 

i ; 

SW 

2 

Fair. 

0 

70 

67,5 

30, 1 2 


wsw 

I 

Fine* 

0 

57 

66 

30,27 


w 

1 

Fine. 

0 

70 

67,5 

3°, 2 7 


w 

l 

Fine* 

0 

57 

66 

3 °, 23 t 


NNW 

1 

Fine. 

0 

72 

67.5 

3 °> 2 o 


E I 

I 

Fine. 

0 

59 : 

^.5 

30,19 


E 

l 

Fin^. 

0 

70 

67 

30,19 


E 

) 2 

Fine; 

0 

ho 

66,5 

30,18 


E 

I 

Ha zy & 

0 

"2 

69 

30,17 


E 

I 

Fine. 

0 

58 

67 

30,17 


E 

I 

Fine; 

0 

70.5 

68,5 

30,17 


E 

I 

Fine; 

0 

58 

67 

3° ,r 5 


. ENE 


Cloudy® 

0 

71 

69 

30,14 


E 


Fine* 

0 

59-5 

66,5 

3 o, 12 

0,170 

E 


Fine* 

0 

72,5 

69 

30,12 


E 


Fine* 

0 

59>5 

66 

30,12; 


■ ME 


Clbudy* 

0 

70 

69 

30, jo 


1. ' 

t 

Fine; 

0 

59 

66 

3 °,09 


' ' ‘j 


Cloudy, 

0 

72 

68,5 

30,06 


NNW: ! 


Fine; < 

0 

62 

66 

30, 1 3 


' N 


Fine. 

0 

66 

66,5 

30,18 


NT ; 


Rain, 















METEOROLOGICAL JOURNAL 

for Auguft 1789. 



rime. 

V 

rherm, 

vithout 

Therm, ] 
w i th in 0 

la ram, ; 

Rain. 

Y^inds, 



m 

c 

0 3 

inches, i 

inch. 

Points. 

a 

Au^. i 7 

7 

0 

58,5 

64,5 

30.25 

0,147 

N 

2 

Fair. 


2 

0 

70 

68 

30.27 


N 

2 

Cloudy. 

r8 

7 

0 

60 

64,5 

30.33 


NNW 

1 

F air. 


2 

0 

68,5 

67 

3 °. 3 ° 


ENE 

1 

Fine, 

19 

7 

0 

59 

64,5 

30,26 


NE 

1 

Cloudy. 


2 

0 

69 

68 

30,17 


E 

1 

Fair. 

20 

7 

0 

63 

66 

29.97 


E 

1 

Fair* 


2 

0 

73 

6 9>5 

29,86 


E 

1 

Fair. 

21 

7 

0 

6 3 

66,5 

29,73 


W 

1 

Cloudy, 


2 

0 

68 

68,5 

29,70 


w 

1 

F air. 

22 

7 

0 

56 

64,5 

2-9,70 

0,343 

w 

1 

Fair. 


2 

0 

6 2,S 

67 

29,76 


wsw 

1 

Fine, 

23 

7 

0 

53 

62 

29,92 

0,438 

w 

1 

Fine. 


2 

0 

63 

65 

29,98 | 


w 

1 

Fair. 

24 

7 

0 

59 

6-3,5 

3o.i4 


> SW 

1 

Fine. 


2 

0 

66 

6.5 

30,16 


sw 

1 

Cloudy. 

25 

7 

0 

60 ! 

65 I 

30,18 


wsw 

1 

Fair. 


2 

0 

66 

65,5 

3°. !5 


sw 

1 

Fair. 

26 

| 7 

0 

58 

64 

30,10 


sw 1 

1 

F air. 


2 

0 

66 

64,5 

30, XI 


sw 

1 

Cloudy. 

27! 

7 

0 

5* 

64 

30,10 


sw 

1 

Foggy* 


2 

0 

6 3 

66 

30,10 


sw 

1 

Fair. 

28 

7 

0 

54 

64,5 

30.03 


ESE 

; 1 

Fine. 


2 

0 

66 

66,5 

29,95 


ESE 

1 

Cloudy* 

29 

7 

c 

60 

65 

29,84 


E 

1 1 

Fine. 


2 

c 

» 74,5 

69 

29,72 


SSE 

1 2 

Fine. 

3 C 

> 7 

c 

> 60 

66 

29,73 




Cloudy. 


2 

c 

> 67 

67,5 

29,72 




Cloudy. 

l 31 

[ 7 

c 

5 58 

66,5 

29,70 

1 0,516 



Cloudy* 


2 

c 

j- 68 

68 

29,7c 

' i 

SSE 

I 

Cloudy. 


Vol. LXXX. c 


MSIE- 





METEOROLOGICAL JOURNAL 

for September 1789. 



Therm. Barorn. Rain 

vrithin. 


Sept. 170 
2 O 

270 


11 7 o 
2 o 

12 7 c 

2 O 

*3 7 0 
2 o 

14 7 o 
2 o 

1 5 7 0 
2 o 

16 7 o| 
' 2 of 



Weather* 


1 Rain. 

2 Cloudy.. 

1 Fair. 

2 Fair. 

2 Fair. 

2 Cloudy* 
2 Rain. 

2 Cloudy* 
2 Fair. 

1 Fair. 

I Cloudy. 
I Fair. 

I Cloudy*. 
1 Fair, 

1 Cloudy,, 

1 Fair. 

2 Fair. 

2 Fine. 

I Cloudy. 

I Cloudy. 

1 Rain. 

2 Fine. 

1 Fine, 

1 Fair. 

1 Fine. 

I Fair. 

1 Cloudy. 

1 Cloudy. 

I Fine. 

1 Cloudy. 

2 Cloudy, 

1 Fair. 


METI- 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for September 1789. 



Sept. 17 7 


2 o 54 
7 o 45 


.jTherm. 

within. 

Barom. 

© 

Inches. ! 

59 

29,90 

60,5 

29,92 

5 8 ,5 

29.77 

59 

29,59 

58 

29.38 

60 

29.3° 

59 

29,34 c 

60 

29,43 

59 

29,80 

60 

29,89 

5 8 »5 

30,08 

60 

3 0,0 5 

58,5 

30,00 

59,5 

3°,°5 

58,5 

30,22 

59,5 

3°» 2 5 

58,5 

30,24 

6 o ,5 

3 °, 24 

59»5 

30,22 

^,5 

30,22 

59,5 

30,08 

& x ,5 

30,00 

59>5 

30,00 0 

61 

29,95 

60 

29,69 

61,5 

29,63 

59 

29,68 a 

59,5 

1 29,72 



Fine. 

Fine. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fair. 

Cloudy. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

[Cloudy* 

! Fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy,, 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 


% 
















Rinds. 


Inches, loch. Points. 


1 7 O 50 
2 O' 52 

2 7 0 46 

2 O 51,5 

3 7 o 46 

2 0 55 

4 7 43 

2. o 50 

570 4$ I 
2 o 48,5 
6 7 o 42 
2 ° 54 

n ms 

2 O C2 
8 7 o 48 
2 o 50 

n ms 



59 2 9 * 2 ° 

59 29,19 

57,5 29,26 
59 29,16 

57 29,05 

58 29,15 

55 2 9>45 

56 29,S3 

53 29,35 

53?5 29,14 
58 29,00 

58. 29,05 

55 2.9,27 

58 29,32 

55 29,20 

57 29,14 

56 29,29 
58>5 29,35 

29,48 
29,52 

29*83 j 

2 9*79 
29,48 

2 9>5 5 
2 9 , 5 2 
29,40 
29,38 


sw 

wsw 

w 

w 

w 

w 

WNW 

WNW 

SW 

ssw 

w 

wsw 

w 

w 

s 

s 

sw 

SSE 
S by W 
S by W 
S by W 
W 

sw 

SSE 

SSE 

SE 

ESE 

ESE 

WNW 

WNW 

WNW- 



Weather, 


dy, 

2 Cloudy. 
2 Fine, 

2 Fair, 


2 Fair, 

1 Cloudy, 
1 Fair. 

1 Cloudy 

2 Cloudy 
2 Cloudy 
2 Fair, 

2 Fine, 

2 Fair, 

1 Rain, 

1 Rain, 
Cloudy, 
1 Fair, 

I Fine* 

I Fair* 

1 Fine, 

I Fair. 

1 Rain, 

I Fair. 

1 Cloudy, 

2 Cloudy, 

1 F °ggy* 

I Cloudy. 
I Cloudy. 

I Cloudy. 


METE- 
















Weather. 


Oct 17 7 o 
2 o 


20 7 o 

2 O 


27 7 0 

2 o 

28 7 o 
2 o 

29 7 O 


29,92 

29,90 

29,66 

29,68 

29.78 0,020 
29.74 

29.79 0,072 


29,90 

29.83 i 

30,01 
30,04 
30,07 
30 08 
20,20 
30,24 
30,26 

30,24 

30.24 

30,22 

30 . 2 5 
3°’ 2 9 
30, 2 S 

30,22 
30,12 

30. 10 

3°’°3 

29,87 

29,87 0,140 

30.11 


WNW : 

sw 

S'-E 

ssw 

s 

ssw 

sw 

sw 

ssw 

sw 

WNW 

N 

NE 

ENE 

ENE 

ENE 

NE 

ENE 

N 

NE 

NW 

NNW 

SW 

w 

WNW 
W 
I W 
i w 
;■ NNE 
I NNE 


1 Fair. 

1 (Cloudy. 
1 iCloudy, 
I [Cloudy. 

1 jFoggy. 

2 ’Cloudy. 
2 ^Cloudy. 
2 [Fine. 

I |Fine. 

I Fine. 

1 ‘Cloudy. 
I Cloudy. 
I Cloudy. 
I Cloudy. 
I Cloudy. 
I Cloudy. 
I Cloudy, 
1 Cloudy. 
I Cloudy. 
I Cloudy. 
I Cloudy, 
I Cloudy. 
I Foggy. 

I Cloudy. 
I Cloudy. 
1 Fair. 

I Fair. 

1 Cloudy. 

2 Fair. 

2 [Fine. 





METEOROLOGICAL JOURNAL 

for November 1789. 




789 

Time. 

Therm. Therm, 
without within. 

Barom. 

Rain. 

Winds, 

H. M. 

0 

0 

Inche 

c. 

Inch. 

ESBSK381 


Weather, 


Nov. 1 7 o 
2 O 
2 7 0 
2 O 

3 7 ° 

2 O 

4 7 0 

2 O 

5 7 0 

2 o 

670 
2 o 

7 7 0 

2 o 


127 o 

2 O 

13 7 ° 

2 o 

14 7 o 
2 o 

15 7 o 
2 o 

16 7 o 


SW by S 
O^ioo S by W 
S by W 
0,082 SSE 


29>57 

29,76 

29,81 

2 9»93 
29,93 
29,65 

29.64 
29,72 
29,56 

29.65 

29.41 

29.42 
29,3° 
29,44 

29,46 


0.112 NNW x 
NW 1 
W x 
W 1 
W 1 
W I 

W I 

W I 
0,110 S W by W 1 
WSW 1 
WSW i 
SW i 
0*030 SW I 

SW 2 
0,078 SW i 

SW 2 
0,190 SW i 

SW I 


Cloudy, 

Foggy- 

Cloudy, 

Cloudy, 

Fair. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy* 

Cloudy* 

Cloudy* 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 



METE 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for November 1789. 


1789 




Barom. 

Rain. 

Winds. 

Weather. 

H. 

M. 

0 

0 

Inches. 

Inch. 

Points. 

Str. 

Nov. 17 

7 

0 

43 

53)5 

29.45 

0*020 

ssw 

I 

Fair. 


2 

O 

46 

55>5 

29.43 


ssw 

1 

Cloudy* 

18 

7 

O 

37 

53 

29.5* 

0,126 

E 

I 

Foggy. 


2 

0 

44>5 

54,5 

29.53 


sw 

1 

Fair. 

*9 

7 

0 

40 

53 

29,68 


ENE 

1 

Cloudy. 


2 

0 

45 

54 

29,71 


NE 

1 

Cloudy. 

20 

7 

0 

36 

53 

29,64 


W 

1 

Fair. 


2 

0 

46 

54 

29,7 1 


w 

1 

Cloudy* 

21 

7 

0 

37 

52 

29,90 


w 

1 

Cloudy. 


2 

0 

44 

54 

29,82 


w 

1 

Cloudy. 

22 

7 

0 

42 

52 

29,87 

0,100 

NNE 

1 

Cloudy* 


2 

0 

46 

55 

29,92 


N 

1 

Cloudy* 

23 

7 

0 

38 

52,5 

30,11 

0,070 

NNE 

1 

Cloudy. 


2 

0 

44 

53 >5 

30,25 


NNE 

1 

Cloudy. 

24 

7 

0 

36 

52 

3 °, 34 


N 

1 

Cloudy* S 


2 

0 

40 

53 

30,27 


WNW 

1 

Cloudy. j 

25 

7 

0 

3 6 

5 1 

30,20 


W 

1 i 

Cloudy* 


2 

0 

41 

53 

30,22 


w 

r 

Cloudy. 

26 

7 

0 

36 

51.5 

30,28 

0,036 

E 

1 

Cloudy. 


2 

0 

37 

53 

30,35 


E 1 

r 

Fair. 

27 

7 

0 

28,5 

5 ° 

30 , 4 6 


W 

1 

Cloudy. 


2 

0 

40 

5 i 

30,42 


w 

1 

Fair. 

28 

7 

0 

33>5 

5 ° 

30,42 


w 

1 

Foggy* 


2 

0 

36 

50 

3 °. 4 2 


w 

i 

Cloudy. 

29 

7 

0 

35 i 

48 

30,37 


w 

1 ' 

Cloudy.. 


2 

0 

4 o 

50 

30,32 


E 

1 

Cloudy. 

3 ° 

7 

0 

37 - 5 1 

48,5 

30,08 


s 

1 

Cloudy* 


2 

0 

38 1 

5 ° 

29,96 


E 

1 

Fair. 


METE 















ETE'ORO LOGICAL JOURNAL 

for December 1789. 


Time* 

Therm. 

without 

Therm. 

within. 

Barom. 

Rain. 

Winds. 

■Weather 

H, M. 

O 

0 

Inches. 

Inch. 

Points. 

Str. 

8 0 

3 6 

48 

29,70 


E 

I 

:F air. 

a c 

■ 44 

51 

29,66 


s 

1 

Fair. 

8 0 

44 

49? ^ 

i 29 } 6o 


S; 

1 

Cloudy, 

2 O 

46 

53*5 

■29,68 


sw 

1 

Fair, 

8 0 

35 

50 

: 29*9? 


wsw 

1 

Foggy. 

2 O 

3? 

5 l >5 

30,02 


w 

1 

Foggy. 

8 0 

4 * 

5 1 

3°* 3 5 


■ wsw 

1 

Cloudy, 

2 O 

47 

54 

20,3 6 


sw 

1 

Cloudy, 

S 0 

47,5 

54 

3 °, 2 7 


sw 

1 

Cloudy, 

2 O 


55 

30,26 


wsw 

1 

Cloudy, 

8 0 

47 

54 

3 °> 3 8 


wsw 

, 1 

Cloudy® 

2 O 

50,5 

58 

30,41 


wsw 

1 

Cloudy, 

8 0 

40 

54 

3°*47 


w 

i 

F ine. 

2 O 

45*5 

55*5 

30,50 


w 

1 

Cloudy. 

8 0 37 

52 

3 °> 5 ° 


w 

1 

Cloudy. 

2 O 40 

53 

3 °* 5 ° 


w 

1 

Cloudy. 

8 0 33 

5**5 

30,56 


w 

1 

Cloudy. 

® 0 33*5 

53 

30,56 


w 

■ l 

Cloudy. 

8 0 

37 

Si 

3°>54 


w 

1 

Cloudy. 

2 0 

42*5 

53 

3°*54 


w 

1 

Cloudy. 

8 0 

41 

52 

30*53 


w 

1 

Cloudy. 

2 O 

43 

53 

3°>S l 


w 

1 

Cloudy. 

8 0 

43 

S 2 

30,38 


,. w 

1 

Cloudy. 

2 O 

46 

54*5 

3 °- 3 8 


w 

1 

Cloudy. 

8 0 

43 

S 3 

3°>33 


wsw 

1 

Cloudy. 

2 O 

47 

54*5 

30,21 


ssw 

1 

Cloudy, 

8 0 

37 , 5 ; 

52 

29,82 


E 

1 

Cloudy. 

2 C 

42 

54 

29,71 


E 

i 

Cloudy*. 

8 0 

4 S 

52*5 

28,88 

0 

bH 

>-< 

d 

w 

2 

Cloudy, 

2 0 

45*5 

54 

28,97 


w 

2 

Cloudy* 

8 0 

34*5 

50*5 

29,18 

0,045 

WNW 

2 

Fine, 

2 0 

3 ^ 

53*5 

29 , 14 , 


WNW 

2 

Cloudy® 


METE' 
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M E T E 0 R O L OGICAL JOURNAL 

for December 1789 



Time The 
with 


H. M. 



Weather. 


°>°S 3 


Inches. Inch. 


29,10 

29,31 

30,02 

3°>°3 

29,70 

29.54 

29,70 

29 74 
29,80 
2 9>?4 

29.54 
29>47 
29^8 
29,72 
29>24 

29,21 
29,40 
29,44 
29,7b 
29,76 
29,88 
29/82 
29,87 
29 98 
2 * 9)75 

29,66 

29,76 

29)63 

29)30 

29,21 


0,100 

0,036 


WNW 2 
WNW 2 
WNW 1 
Vv SW I 
WSW 2 
SW 2 
WNW 2 
WNW 1 
WSW I 
SW i 
SW 2 
SW 2 
SW 2 
SSW 2 
S 2 
SSW 2 
SW 2 
W 2 
WNW i 
WNW I 
W 2. 
SW 2 
W 2 
WNW 2 
SW 2 
SSW 2 
SW I 
SSW 2 
SSE 2 
S by E 2 


Cloudy. 

Cloudy, 

Fine. 

Fine. 

Cloudy® 

Cloudy* 

Cloudy, 

Cloudy® 

Cloudy. 

Cloudy® 

Cloudy® 

Cloudy. 

Cloudy* 

Cloudy. 

Rain. 

Rain. 

Rain. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy* 

Rain. 

Fine. 

Fine. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 
































